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Exercice I (7 points) 


Question 


Elements de reponse 


Bareme 


Reference de la question 
dans le cadre de reference 


•i 


- forcee 


0,5 


L’ electrode (A) constitue la cathode 
et a son voisinage les ions plomb se 
reduisent 


0,5 


6// ? O m ^ ^ 0 ?{ v + 4H~0 ( . +4e 

2 (£) > 2(e) 3 (aq) 


0,5 


v(O 2 )«0,16L 


0,5 


- Savoir qu'une electrolyse est une 
transformation forcee. 

- Reconnaitre l'electrode a laquelle se 
produit la reaction d'oxydation (anode) ou 
l'electrode a laquelle se produit la reaction 
de reduction (cathode), connaissant le 
sens du courant impose par le generateur. 

- Ecrire les equations des reactions aux 
electrodes avec double fleche. . . 

- Etablir la relation entre les quantites de 
matiere des especes formees ou 
consommees, l'intensite du courant et la 
duree de 1’ electrolyse. Utiliser cette 
relation pour determiner d’autres 
grandeurs (l’avancement de reaction, 
variation de masse, volume d’un gaz. . .). 


*1 


1.1 


V BE = 6 mL 


Les valeurs de pH E entre 8,5 et 8,7 
sont acceptables. 


0,25 

0,25 


1.2 


-methode 

- K = 10 9,1 « 1 , 26. 10 9 , sa valeur est 
tres grande, done la reaction est 
totale. 


0,5 

0,5 


1.3 


C V 

_ ^B- v BE 

C A 

v A 


C a = 6.10 mol.L 


-1 


0,25 


0,25 


1.4 


-Le bleu de thymol 
- la justification 


0,25 

0,25 


- Reperer et exploiter le point 
d’ equivalence. 

- Determiner la constante d'equilibre 
associee a l'equation d'une reaction acido- 
basique a l'aide des constantes d'acidite 
des couples en presence. 

- Ecrire l’equation de reaction de dosage 
avec une seule fleche. 

- Exploiter la courbe ou les resultats du 
dosage. 

- Justifier le choix de l’indicateur colore 
adequat pour reperer l'equivalence. 

- Indiquer l'espece predominate 
connaissant le pH d'une solution aqueuse 
et le pK A du couple acide/base. 


1.5 


A est l’espece predominate 
la justification 


0,25 

0,25 


www.tawjihnet.net 


https:/ / wwwUawjihneUnet ajl J 10 Vi ll 


A-xiua]j 

4 

NR28F 1 - 201 6 AjJUll Sjj^l - j»>dl £UI«VI 

jLi) 4_2j.il 1 dltu^l — AjjLjjill ,jk(Jl f L laj£JI j ;SjL« - 





CD 

HH 

HH 

2.1 

Reaction lente et limitee 

2x0,25 

Connaitre les caracteristiques des 
reactions d’ esterification et d’hydrolyse 


2.2 

-Formule semi developpee de E 
-Propanoate d’ethyle 

0,25 

0,25 

- Reconnaitre dans la formule d’une 
espece chimique organique les groupes 
caracteristiques 

- Nommer les esters comportant 5 atomes 
de carbone au maximum 

2.3 

- Ecriture de V equation de la reaction 

- Remplissage du tableau 
d’avancement 

0,25 

0,25 

- Dresser le tableau d’avancement d’une 
reaction et 1’ exploiter. 

- Ecrire les equations des reactions 
d’ esterification et d’hydrolyse 

2.4 

- Expression litterale du rendement 

- r = 66% 

0,25 

0,25 

- calculer le rendement d’une 
transformation chimique. 






Exercice II (3 points) 


Question 

Elements de reponse 

Bareme 

Reference de la question dans le 
cadre de reference 

i 

A = 4 ; Z = 2 

2x0,25 

- Connaitre et exploiter les deux lois de 
conservation. 

-Ecrire l'equation d'une reaction 
nucleaire en appliquant les deux lois de 
conservation. 

2 

-methode 

-ap.num: E Ub — 17, 6MeV 

0,5 

0,25 

- Calculer l’energie liberee (produite) par 
une reaction nucleaire: E mirie = AZ? 

3 

-exp.litterale : A = 

E lib 

-ap.num: A — 7,1.10 14 m 

0,5 

0,25 

- Connaitre et exploiter la relation 

A E = ho 

4 

-methode 
-exp. litterale 

-ap.num : a 2 — 1,0. 10 6 Bq 

0,5 

0,25 

0,25 

- Connaitre et exploiter la loi de 
decroissance radioactive et exploiter sa 
courbe correspondante. 

- Savoir que 1 Bq est egal a une 
disintegration par seconde. 

- Definir la constante de temps T et la 
demi-vie t y2 . 
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Exercice III ( 4,5 points) 

Question 

Elements de reponse 

Bareme 

Reference de la question dans le cadre de 
reference 

1.1 

L’ equation differentielle 

0,5 

- Etablir 1’ equation differentielle et verifier sa 
solution lorsque le dipole RC est soumis a un 
echelon de tension. 

1.2 

A = E 

x=(R + r).C 

0,25 

0,25 

1.3 

^R E + r 

0,5 

- Determiner 1’ expression de la tension aux 
bornes du condensateurw c (7) lorsque le dipole 

RC est soumis a un echelon de tension, et en 
deduire l'expression de l'intensite du courant 
dans le circuit et l'expression de la charge du 
condensateur. 

1.4.1 

-methode 

-ap.num : R = 40Q 

0,25 

0,25 

- Reconnaitre et representer les courbes de 
variation en fonction du temps, de la tension 
u c ( t ) aux bornes du condensateur et les 

differentes grandeurs qui lui sont liees, et les 
exploiter 

1.4.2 

t =0,6 ms 

0,25 

- Exploiter des documents experimentaux pour 
determiner la constante de temps. 

1.4.3 

Verification de la valeur de 
la capacite 

0,25 

- Connaitre et exploiter l'expression de la 
constante de temps. 

2.1 

Regime pseudoperiodique 

0,25 

- Definir et reconnaitre les regimes periodique, 
pseudoperiodique et aperiodique. 

2.2 

-methode 

-ap.num: L -9,1. 10 2 H 

0,25 

0,25 

- Connaitre et exploiter l'expression de la 
periode propre. 

- Exploiter des documents experimentaux pour 
determiner la valeur de la pseudo-periode et de 
la periode propre. 

2.3 

Ag 7 =-6,4.10“ 4 J 

le circuit perd de l’energie 
par effet joule 

0,25 

0,25 

Connaitre et exploiter l’expression de l’energie 
totale du circuit. 

2.4.1 

d 2 q r b - k dq 1 

— ^- + — - + q=0 

dt 2 L dt LC 

0,5 

- Etablir 1’ equation differentielle verifiee par la 
tension aux bornes du condensateur ou par sa 
charge q(t) dans le cas d’un circuit RLC 
entretenu par l'utilisation d'un generateur 
delivrant une tension proportionnelle a 
l’intensite : u G (t) = k.i(t ) . 

- Connaitre le role du dispositif d’entretien 
d’ oscillations, qui consiste a compenser 
l’energie dissipee par effet Joule dans le circuit. 

2.4.2 

r b =k=llQ 

0,25 
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Exercice IV ( 5,5 points) 


Question 

Elements de reponse 

Bareme 

Reference de la question 
dans le cadre de reference 

Partie I 

i 

-direction : la ligne 
horizontale passante par O. 

- sens : de la gauche vers la 
droite 

-intensite: F = 8.10” 15 N 

0,25 

0,25 

0,25 

- Connaitre les caracteristiques de la force 
de Lorentz et la regie pour determiner son 
sens. 

- Appliquer la deuxieme loi de Newton 
dans le cas d'une particule chargee se 
trouvant dans un champ magnetique 
uniforme, avec B perpendiculaire a 

v 0 pour : 

- Determiner la nature du mouvement. 
-Connaitre les coordonnees du vecteur 
acceleration dans un repere cartesien et 
dans la base de Freinet 

2 

le sens du vecteur B : O 

0,25 

3 

- ecriture de la 2° loi de 

Newton. 

- utilisation de la base de 

Freinet. 

-mouvement uniforme. 

- mouvement circulaire de 
rayon R u 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

4 

R v _ 
x =2 

R Li 

0,25 

5 

-methode 

-la particule est : ^ Mg 2+ 

0,5 

0,25 

Partie II 

1 

-methode 

-l’expression 

1 • 2 i 

-E m =-mL 2 0 +— mgL0 2 

0,5 

0,25 

- Exploiter les diagrammes d’energie. 

- Exploiter l'expression de l'energie 
potentielle de pesanteur et l'expression de 
l'energie cinetique pour determiner 
l'energie mecanique du pendule pesant 
dans le cas de faibles oscillations. 

- Exploiter la conservation de l'energie 
mecanique du pendule pesant dans le cas 
de faibles oscillations. 

2.1 

0 =0,2rad 

max 

0,25 

2.2 

E =40 mJ 

m 

0,25 

2.3 

-expression litterale 

-v max ~ 0> 48 m.^ -1 

0,25 

0,25 

3 

-methode 

0, »0,14ra<i 

0 2 «— 0,14 rad 

0,25 

0,25 

0,25 
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